+ 
FELIKS Raiwan RADWAŃSKI 


emerytowany Sędzia powiatowy, 


przeżywszy lat 60, po długićj i dolegliwćj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, 
zmarł dnia 14 Grudnia 1590 roku. 


a o 


Pogrążona Zona wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na pogrzeb, 


który się odbędzie we Wtorek dnia 16 Grudnia b. r. o godzinie 5 po południu, z domu pod L. 3 
przy ulicy Zielonćj, wprost na Cmentarz. 


Zakład pogrzebówy „CONCORDIA J. K. Pękalskiego w Krakowie. W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


